FRANGIOZNA RUFALSKA 


przeżywszy lat 83, po dłagiej i dolegliwej słabości, opatrzona św. Sakramentami, 
zmarła dnia 25 lipca 1695 r. 


W smutku pogrążona familia zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i Szanowną Publiczność na wyprowadzenie 


zwłok z domu przedpogrzebowego w niedzielę d. 28, b, m. o godz, 5, popołudniu wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 
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W drukarni A. Koziańskiego w Krakowie. 


